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est nne fonction de x, y, 3; inais on pent supposer plus ^eneralement qn'elle est aussi une fonction da temps t^ car c'est evidemment faire une restriction quo de pro-sum or nn equilibre primitif des elements. On pent aise-nient iutroduire cette hypoLhese dans les calculs en suppo-sarit ([tie les quantites pp out la valeur
Mais lori tHfualions differentielles (A), n'ayant pas eto fonuocvs dans cotto hypoLhese, ne peuvent pas servir de fondeiuont sur aux calculs dans la nouvelle supposition, et il serait idors ruk^essaire de deduire d'une autro inanien^ les equations differentielles compatibles avcc riiypothese plus generale.